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Hedysaram algidum L. Z. Shue var. thyrsum Y. H. Wu, var. nov. 

A var. algido recedit globi tuberis nullis, maximis varie inglorescentiis ramosis, floribus 
in thyris vel racemis denico in paniculis axillaris vel temiinalis. 

QinghaiCQ 0 ) : Zekog([] 0 ), Duohemao([] 0 D ), Tusihai([] 0 0 ), alt. 3800m, in fru- 
tex fluviatilis, 1970 08 14, L. H. Zhou([] D D ) et L. N. Sun (D D D ) 1757 (typus, 

HNWP). 

□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□• 

2 . □□□□□□ □□□ 

Hedysaram gmelinii Ledeb. var. tongtianhense Y. H. Wu, var. nov. 

A var. gmelini recedit foliolis non nisi 5 ~ lOnim longis, 3 ~ 6mm latis, apice acicularibus, 
racemis laxi 6 ~ 10 floris patentenis vel pendulis, dentibus mbis subaequilongis vel longius- 
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cu lis, vexillis 13 ~ 15mm longis, alis 11 ~ 14mm longis, unguibus 3 ~ 3.5mm longis, auriculis 
2 ~2.5mm longis, carinis vexiflis longiusculis. 

Affinis H. algidam L. Z. Shue, sed crassis descent© globituberis nullis, caulibus erec- 
tis, basis ramosis 20 vel ultra, stipulis non nisi 4 ~ 6mm longis, foliolis 5 9 jugis, racemis 6 

10 floris, calycibus 6 ~ 7mm longis, alis 11 ~ 14mm longis, 2 ~2. 5mm latis, unguibus 3 ~ 
3. 5mm longis, auriculis 2 ~ 2. 5mm longis differt. 

QinghaiCQ [] ) ; Chengduo IQ [] ), Chengwen([] [] ), Tongtianhe ([] [][])’ alt. 3700m, 
in rapes, 1977-07-15, S. W. Liu(Q □ □ )2328(typus, HNWP). 

□ □□□□□□□□□□□□□□□ 5~ 10mm, 0 3~ 6mm, 

□ □ 6~ 10 □□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□,□□□ 13 ~ 15mm, UUU 
11 ~ 14mm, □ □ 3 ~ 3. 5mm, 0 □ 2 ~2.5mm, □□□□□□□□* 

□ □□□□□□□□ H. algidam L. Z. Shue □□>□□□□□□□»□□□□□»□ 

□ □*□□□□□□□□ 20 □□□,□□□□ 4 ~ 6mm, □□ 11 ~ 19 □•□□□□□□ 6~ 
10 D ' D D D 6 ~ 7mm, Q D D 11 ~ 14mm, [] 2 ~2. 5mm, [] [] 3 ~3. 5mm, [] [] 2 ~2. 5mm, 

□ □ □□ • 



